最新の情報は WEB サイトで!！ http://www.sanwa.co.jp/ 


■サポート情報 ■よくある質問 ( Q & A ) 

■ドライバのダウン□-ド ■各種対応表など、最新情報を随時更新してしほす。 

▼トツプぺージか6 ▼ヴポートぺージへ 



本取巧説明書の内容は、予告なしに変更になる場合びあります。 

最新の情報は、弊社 WEB サイト ( http :// www . sanwa . co . jp /) をご覧くださし、。 
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2 snnujH WE 巳カメラ取扱説明書 

曰 U P P L V _ 



CMS-V37BK/SV 

WEB カメラ 


ご確認 
\ くださし 


• WE 目カメラ本体- 
•取扱説明書(本書） 


.1 台 
.1 部 


※万一、足りないものびございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。 
※弊社では WEB カメラ本体のみをサポートしております。 

付属のアプリケーションソフトウェアについてのお問合せはご遠慮ください。 


ご使用になる前こ、この取扱説明書をよくお読みください。 

また、お手元に置を、いつでも確認でさるよラにしておいてください。 


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標でず。 


ヴシワサプライ株式舍ネ 1 


























1 1• まをにおほいいただくためのご注意(必ずお守りください） 区を意 A 

本書では本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産の損害を未然に防止するために、次の表 
示を使用して説明しています。を意事項を守っていただけない場合どの程度の影響があるかを示していま 
す。 


A 警 

化 

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人び死 t 又は重症を負う可能性びあること 

を示していまず。 



A ま 

意 

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人び障善を負ったりコンピュータやデー 
夕などの物的損善のみの発生び想定される内容を示していまず。 


A 警告 


参本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇亩機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や 
機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されて 
おりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても齊社はいかな 
る責任も負いかねます。 

•雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。 

▲落雷により感電する恐れがあります。 

•本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした 
場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または辭社 
までご連絡ください。 

▲本製品を設置している環境によっては乂災の原因となる場合があります。 

•本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。 
またこれらのケーブルを引っ張ったり巧り巧げたりしないでください。 

▲乂災や故障の原因となることがあります。 



1 • 安きにおほいいただくためのご注意 GEi ずお守りください）(続き）区注意 A 


A 注意 


参お子様が本製品や付属品を□の中に入れないようにごま意ください。 

▲お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。 

♦本製品のカノ（一を開けたり、分解したりしないでください。 

▲故障や感電の原因となることがあります。 

♦濡れた手で本製品やケーブルに触5ないでください。 

▲本製品がパソコンに接続されているとさに、感電する恐れがあります。 

参本製品内部に液体、金属などの異物が入5ないよラにしてください。 

▲感電や乂災、故障の原因となることがあります。 

♦本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房 
器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。 

▲故障感電などの原因となることがあります。 

♦本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。 

▲故障破損などの原因となることがあります。 

参本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いちのを置いたりしないでください。 

▲乂災や故障の原因となることがあります。 

参本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。 

▲落下により故障破損の原因となることがあります。 

♦本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。 

▲故障破損などの原因となることがあります。 

♦本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。 

▲感電や故障などの原因となることがあります。 

♦本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているちの 
は使用しないでください。 

▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい巧で乾拭さしてください。 
































I g . ご注意 _ 

(1) 本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じ5れています。 

(2) 本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないも 
のとします。あらかじめご了承ください。 

(4) 本製品を使用中に発生したデータやプ□グラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますの 
で、あらかじめご了承ください。定期的にノ（ックアップを取るなどの対策を行ってください。 

(已)本製品は日本国内用に作5れております。曰本国がで使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 

(6) 本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものとことなる場合がございます。 

(7) 本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、 
お買い求めの販売店または齊社までご連絡ください。 

I 3- はじめに _ 

このたびは USB WE 己カメラ CMS - V 37 シリーズをお買いあげし、ただき、誠にありがとうございます。本製 
品には1日目日 P に対応した FULL HD CM 日 S センサーが搭載されており、高画質な動画•静止画を楽しむ 
ことが可能です。また USB ビデオクラス ( UVC ) に対応でパソコンに接続するだけで簡単に使用できます。 
※本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。 

参 WE 巨カメラ本体 . 1台 

参取扱説明書(本書） . 1部 


※薛社では WEB カメラ本化のみをサポートしております。 Skype，Windows Live Messenger な 
どのビデオチャットソフトウェアに閲してのサポートは一切巧つておりません。 

※インターネット接続の際にルーター、ファイアーウォールをごほ用の場合、ビデオチャット等のインター 
ネットを利用した機能がほ用でをない場合がありまず。 


I 4. 必要な機器構ぶ _ 

Windows 

•Microsoft Windows 7-Vista-XP(Service Pack 2 似降) 
♦Intel Core 2 Duo 2.4GHz じ(上の CPU 
♦ 上のメモリ 

♦1Gl； (上のノ \ ードディスクの空さ容量 
♦USB ポートに1つの空さ 



I 5- 各部の名荷；と働を 

〔カメラ） 



レンズ 

画面を写すレンズです。 
このレンズを被写佩こ 
向けて < ださい。 


ボール ジョイント採用 

カメラを前後をち自由自在に 
動かすことびでをます。 


大型スタンド 

自由自在に変おするフレキシブルアームで、 
液晶ディスプレイやノートパソコン、 
ブラウン管ディスプレイなど、 

どこでら簡単に固定できます。 

机や平面に直置きできます。 

ノートパソコンや液晶ディスプレイに簡単に 
着脱可能です。 

※ノートノ くソコンに取付ける際は液晶を 
傷つけないよラに画面のふちを 
はさんで < ださい。 

%, 

厚みが設置可能。 























I 5 - 各部の名荷；と働ま(続ま) _ 

〔内蔵マイクの使用ち法） 

カメラを接続すると、カメラに内蔵しているマイクが標準のマイクとして設定されます。 
外付けマイクを使用する場合、録音デバイスの設定を変更してください。 

〈 Skype の場合〉 

Skype 起動後、 r ツール」-^「設定」をクリックし、 Skype の設定を表示します。 

項目の中からけーディオ設赴をクリックします。 

画面上のマイクの中か5、マイクを選択してください。 

〈Microsoft Windows Live Messen 旨 er の場合〉 

ソフトを起動後、 r ツールけーディオとビデオのセットアップ」をクリックします。 
けーディオとビデオのセットアップ」の画面が表示されます。 

ステップ2の画面で、マイクの選択をすることができます。 



I 6•インストールの前に _ 

本製品は八イノのーデノ（イスです。 AC アダプタのない USB ノ、ブや 、 USB ノ、ブ付きキーボードなどのポート 
では正常動作しません。コンピュータ本体に直接、もしくは AC アダプタ付きの USB ノ \ブへ接続してください。 
コンピュータ本体に標準で USB ポートがなく、別売カード等でポートを増設した場合の動作保証はいたしません。 
※本製品を正しく動作させるには Microsoft DirectX 9.0 c がインストールされている必要があります。 
Microsoft DirectX は Microsoft 社の WE 巨サイトか5無料でダウン□-ドできます。 

I 7. USB WEB カメラの接続 _ 


本製品は Windows 7* Vista * XP(Service Pack 2 な巧)にが旅しています。 

Windows XP Service Pack 2 な前のパージョンをごほ用の場合 、 Windows Update でアツ 
プデートを巧って < ださい。 


く Windows ®7， Vista，XP への接続 > 

ノ心コンの US 巨ポートに接続すると、ドライノ（は自動的にインストールされます。 
インストール中にはタスクトレーにインストール状況が表示されます。 

ソ上でインス!-ールの完了です。 














I 8. 本製品が正し < 認識されているかど 5 か確認する方法 


く Windows ⑥ 7 ，Vista の場合 > 

正常にインス!-ールが終了すると、「デバイスマネージャ」の画面 
で!;!下のようにカメラがインス!-ールされていることが確認でさ 
ます。 

1個面左下の 「 Windows □ゴ」マークをクリックし、「コンピュー 
夕」 をちクリックし、 口 □パティ ( R )」 をクリックしてください。 
「コンピュータの基本的な情報の表示」の画面が表示されます。 



© :か 


2. r デバイスマネージャ ( M )」 をクリックすると、本コンピ 
ュータのデノ（イスマネージャの画面が表示されます。 
※途中、 r ユーザーアカウント制御のを意画面」が表 
示されることもありますが、そのまま続行してくださ 
い。 



3.デノ（イスマネージャの一覧の中に r イメージングデノ（イス」が 
表示されます。アイコンの左側の田マークをクリックすると、 
その下に図のような 「FULL HD 1080 P WebCam 」 が表 
示されます。 




卜、ティジバ ア巧々一 
* #ネザ K ウーク ，が々一 
バ V ，リ 

t 巧ヒ a - マンイン々—フ t イスデバイス 
卜ザヴ 

ゎれマウ又とが々かめか i>T ィンクプ n イス 


I 8- 本製品が正し<認識されているかど5か確認する方法(続を） 


< Windows®XP SP 2 (Service PackS ) の場合> 

正常にインス I -- ルが終了すると、 r システムのプ□ノ くテイ」の r ノ ド 
ウェア」タブの中の r デバイスマネージャ」をクリックすると「デバイス 
マネージャ」が表示されます。 

「イメージングデバイス」をダブルクリックするとちの図のように 
rus 目ビデオデノ (イス」と表示されていることが確認できます。 


■ FAQ _ 

Q 1 .カメラが動作しない。 

A 1 本製品は Windows 7- Vista - XP(Service Pack 21； (降)に対応しています 。 Windows XP をご使用で 
Service Pack 2 於前のノ（ージョンをご使用の場合 Windows Upda おでアップデートを行ってください。 

Q 2. Skype,Microsoft fWindows Live Messenger ] に巧応していますか？ 

A 2 .対応しています。 

Q 3 .Net Meeting でほ用でをまずか？ 

A 3 .対応しておりません。 

Q 4 .を社でテレビを議にほ用したい。 

A 斗多くの会社はインターネット接続の際にフアイヤーウオールを使用しているので、テレビ会議用に使用でき 
ない可能性があります。詳しくはヴーノ (管理者にお問合せください。 

Q 己.映像の動きが悪し、、スムーズに動かない。 

A 己.パソコンの性能、インターネット回線の速度により大きく異なります。 

Q 6 カメラが動作しているかどうかテストしたい。 

A 6.「 Skype 」 や 「Microsoft Windows Live Messen 旨 er 」 にはカメラ正常に動作するかどうかテストすることができます。 
〈 Skype の場合〉 

Skype 起動後、 r ツール「設定」をクリックし、 Skype の設定を表示します。項目の中からけーディオ設 
定」をクリックします。 

カメラが正常に動作している場合、画面上に画像が表示されます。 

〈Microsoft Windows Live Messen 旨 er の場合〉 

ソフトを起動後、 r ツール」一けーディオとビデオのセットアップ」をクリックします。 

けーディオとビデオのセットアップ」の画面が表示されます。画面の指示に従い、設定を進めてください。 
















































仕様 


〔カメラ) 


セ 

ン 

ヴ 

- 

FULL HD CMOS センサー 

ビ 

デオ 

解像 

度 

最大 1920 X 1080 

レ 


ン 

ズ 

F 2.0 mm f 二3.0 mm 

最 

短接 

写距 

離 

30 cm 

フ 

才 

— 力 

ス 

手動調整 

絞り 

、明るさ 

、コントラスト 

自動調節 

ホ【 

フイト 

パラン 

ス 

自動調節 

フ 

レー 

ムレー 

卜 

1920 XI 080 最大 1 巳 fps 

最 

低 

照 

度 

lOLux 

イ: 

ソター 

フエー 

ス 

USB 仕様 Ver . 2.0 準拠 (A タイプコネクタオス） 

消 

費 

電 

力 

最大 200 mA 

ヴ 

イズ 

. 重 

量 

カメラ: VV 43 XD 1 己 2 XH 巨巨 mm (スタンド除く）、 120邑 

ケ 

- 

ブ ル 

長 

1.4 已 m 

付 


属 

品 

取扱説明書 

対 

応 

0 

S 

Windows 7. Vista . XP ( SP 2 な降） 


※インターネット接続の際ルーターやファイヤーウォールなどのセキュ U ティーの関係でビデオチャットなどインターネットを利用した機能が使用でさない場 
合がありまず。 

※弊社では USB WEB カメラ本体のみをサポートしております。 

Skype や Windows LiveMessen 旨 er などのビデオチャットソフトのサポートは一切行っておりません。 



■ 保証規定 _ 

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があ 
りました場合は、辭社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店 
までお持ちください。 

2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。 

(1) 保証書をご提示いただけない場合。 

(2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 

(3) 故障の原因が取扱い上の不を意による場合。 

(4) 故障の原因がお客様による輸送•移動中の衝撃による場合。 

(己)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。 

3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場 S ホ、保証期間内での修理もお到ブいたしか 
ねます。 

4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については齊社はその責を負わないもの 
とします。 

己本製品を使用中に発生したデータやプ□グラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。 

6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び 
高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これ5 
の用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 

7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 

8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 

9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 




























